جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


3 رمز المدرسة : 1100 رقم الصفحة من 1 إلى‎ 1 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة : متوسطة رشيد الهجري للبنين 


كا 





























1 | 1421911100001 | احمد ثجيل نمه كحيل ||| 50 | 54 | 50 | 50 | ااج | 

2 | 1421911100003 | احمد صالح عبد الهادي سلمان | 65 | 50 | 30 | 59 | مل | 0 
3 | 1421911100004 | احمد عباس صبراعويد || 50 | 41 | 50 | 60 | مل | 0 
4 | 1421911100007 _| جاسم محمد علي كشيش | 41 | 27 | %5 | 28 | 

5 | 1421911100008 | حسن خضير جاسم شايع | 50 | 34 | 53 | 56 | مسل | 0 
6 | 1421911100009 | حسن فاضل صالح مهدي ___| 50 | 50 | 4 | 61 | مل | 0 
7 | 91110001 | حسن مطر خلف مشل || 50 | 4 | 50 | 50 | مل | 0 
8 | 1421911100014 | حسين حسن ناصر عباس | 35 | 32 | 30 | 55 | 

9 | 1421911100015 | حسين حيدر زغير حمود || 50 | 50 | 66 | 57 | اجج | 23 
0 | 1421911100016 | حسين سلطان محيسن سوير ___| 50 | 41 | 58 | 54 | مل | 0 
1 | 1421911100017 | حسين عباس نمه مطشر | 50 | 42 | ي4 | 50 | مل | 0 
2 | 1421911100019 | حسين ناصر شمخي جير 0000000 | غ | 24 | 26 | 28 | 

3 | 1421911100020 | حيدر خالد حسين غاوي | 50 | 36 | 58 | 50 | مل | 0 
4 | 1421911100025 | سجاد عبد اليمه جاسم علي ______| 56 | 54 | 69 | 74 | ناج | 23 
5 | 1421911100026 | سجاد علي بدرعجم || 50 | 22 | 33 | 42 | 

6 | 1421911100030 | سجاد ليث محمد عكار | 50 | 50 | 36 | 36 | مسل | 0 
7 | 1421911100032 | صادق حمزة قاسم كشيش | 50 | 60 | 0 | 6 | نجع | 296 
18 الا عباس جسين و06 59| يي | ا81 | 74 | شت 278 
9 | 1421911100035 | عباس علي عبد الامير حنش | 50 | 50 | 50 | 55 | ناج | 25 
٥‏ | 1421911100036 _| عباس فاضل طراد شمخي 00000 | 55 | 59 | 50 | 0 | ناج | 24 
21 | 1421911100037 _| عباس فاضل علوان حسون 020202 |2 38 | 23 | 914 | 21 | 

2 | 1421911100040 | عبد الله علي عطيه ماتع __| 34 | 34 | 23 | 50 | 

23 100246 | ي ساتم عر جار ق | 27 | ك | غ 

24 1421911100046 علي محسن خلف حمد مكمل 0 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1100 رقم الصفحة من 2 إلى 3 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة رشيد الهجري للبنين 


إتسلسل]_الرقوالامتطني_ | اسمالطالب ]| العبية | التطيزية | _الرياضيات | السسياء |_انتيجة_ | اسجموع_ | 
| 91100047 | علي محمد طيللفتة ‏ | 56 | o Tw || 22 | O‏ 

25 ا 54 

7 

2 















29 | 3 | 5 
0 54 | كريم عبد الرضا جيار وحيد |50 50 | 5 | 65 | تج | ”ا 
:3 | 100056 |مؤملمصدرضائصر ‏ | 37 | 3 | 28 | 54 
2 محمد حلو علي كشيش so | a | 39 | r‏ 
83 | 142911100055 |مصدسورى قسومصسد ‏ | 34 | 30 | 50 | 50 | سل | 
3 | 1421911100084 |مرتضىجوادكاظمعبداترضا___ | 41 | 358 | 268 | 409 | 
8 | 1421911100086 |مرتضى حي رشدهمدان 2 _ | 50 | 2ة | 2 | 398 0 | 

4 | 1421911100076 | مقتدى ماجد على عمو _ | 53 | 2 | ى | 34 | 

6 | 1421911100080 | وسام جواد كالم لعي 55 | بي | 38 | a‏ 
61 


7 | 1421911100081 | ياسين رحيم خلف حمد 25 %19 42 















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1100 رقم الصفحة من 3 إلى 3 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة رشيد الهجري للبنين 


ود اة دنر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


